Общество с ограниченной ответственностью 


"Дмитровский механический завод" 
141800, Московская у, Дмитров ул, Профехснонаьки, д169ор, НИН 00705828), КОЛ. З00Л0ТО0, ОГРН 1165007051417 


Директору ООО «ОмЗТЭ» Чучалину Ю.Н. 


№1 «26» января 2024 г. 
Технико-коммерческое предложение 
ООО «ДМЗ» в ответ на поступивший запрос исх. б/н от 26.01.2024г. настоящим письмом 


сообщает о возможности поставки установки для магнитной дефектоскопии свободных 
колец подшипников УМДП-01 . 


Кол- | Стоимость | Стоимость | Итого 
во оборудова- | доставки , стоимость 
№ Наименование и марка обо- шт. | ния за еди- | руб. с НДС | Руб. с НДС 
п/п рудования ницу, руб. 
с НДС 
Г Установка для магнитной де- Г 
1 фектоскопии свободных ко- 1 849 000,00 | 20 500,00 869 500,00 
_| лец подшипников УМДП-01 Е! 


Итого , стоимость оборудования по Технико-коммерческому предложению составляет 
869 500,00 руб. 00 коп, в том числе НДС 144 916,67руб. 

В стоимость Оборудования включено: стоимость погрузочно-разгрузочных работ при 
отправлении товара, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары., стои- 
мость доставки в до грузополучателя в г.Омск. 

Сроки поставки – в течение 60 календарных х дней с момента подписания Договора 
поставки и получения предоплаты 50%. 

Технические и функциональные характеристики, комплект поставки, гарантийный 
срок оборудования в соответствии с Технической Спецификацией на установку УМДП- 
01 (приложение к Коммерческому предложению). 

Условия оплаты: первый авансовый платеж 50%, окончательный платеж 50% в тече- 
нии 10 календарных дней с даты уведомления о готовности Оборудования к отгрузке. 

Цена по настоящему Коммерческому предложению действует до 30 июня 2024 г. 


Генеральный директор р \ улум Оо Марков В.В 
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